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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

_ ' ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ Ά?ι·5. Ε. 11103/2480 (Π 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - 

•4 · . · .« -Γ.'. Κβ- Αναγκαστική άπαλλοτρίωση έκτασης στην περιοχή τοϋ 

Αναγκαστική απα/./.οτριωση έκτασης στην ..ί-ρω/η .ου γ»ο- > _ , 1 Γ , ' γ \ι „ ΐκτιη 

. . < 4 « - π λτ ΑΤίΊΊΠ Νομού Λευκάδας, για τήν κατασκευή της 1·Λ1.«Αινΐΐυ 

μου Λευκάδας, για την κατασκευή της Γ.Μ. «ΑΚΙΐυ / ~ λτ - \ 1 V \ < « 

. Γ,ηηητηη»ι / - λτ - λ \ ' < . ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ» (τμήμα Νομού Λευκάδας) και σύσταση 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ» (τμήμα Νομού Λευκαοας) και σύσταση 1. . , , , ' , }ί 4 - > 

, , ' Γ . < * . ... δουλείας εναέριας και υπόγειας διέλευσης της παραπανω 

δουλειάς εναέριας και υπόγειας ο έλευσης της παραπανω ρ Μ 

Γ.Μ....1 . 

Αναγκαστική άπαλλοτρίωση έκτασης στήν περιοχή τών Νο- ΟΙ 1 Π01ΡΓΟΙ 

μών Θεσπρωτίας, καί Κέρκυρας, συνολικού έμβαδού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

17.536 μ 2 , γιά τήν κατασκευή τών Γ.Μ. 150 Κ*ν ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

«ΜΟΓΡΤΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» καί ΣΥΣΤΗΜΑ 

(ΜΟΥΡΤΟΣ — ΛΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) — ΑΛΕΠΟΥ» Έχοντας υπόψη : 

καί σύσταση δουλείας εναέριας καί υπόγειας διέλευσης „ „ ■ . „ ./ τοτ/τι „ > > 

_ .άνω ΓΜ ^ *· Γις οιαταςεις του ]\. Δ/τος ΊΌΊ/Ί1 «περί, ανχγκασ.ι- 

’ ων “Ζΐ** 1 . .^ · · · ■ ■ · ~ χων άπα>λοτρ’.ώσεων» σέ συνδυασμό μέ τις διατάξεις τοΰ 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκταση; 100 μ 2 καί τού νερού Β. Δ/τος 139/1971 «περί της άρμοδιότητος τών νομαρχών 
τής πηγής «Ρουμάνι» στήν Κοινότητα Γαρδικιου Φιλία- πρός κήρυξιν άναγκαστικών τινων, απαλλοτριώσεων». . . 

.ώ/, Ν. βεσπρω.ίας.3 ^ χ^ς διατάξεις της παρ. 2 τοϋ άρθρου. 4 τοϋ Νόμου 

Απόρριψη προσφυγής τής άπό 23.8.1981 ένστασης τής Έ- 1408/1950 «περί ίδρύσεως Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ήλεκ- 

λένης Σεργάκη, καί άλλων τριών (3)... 4 τρισμοϋ», όπως έχει τροποποιηθεί καί συμπληρωθεί μετα- 

Μερική ανάκληση άπαλλοτριώσεως πού κηρύχθηκε μέ τήν ^ έστ2 ? α - δυνάμει τοϋ Λ.Ν «ριθ. 1672/1951, που κυρώ- 

Ν. 159/^.7.76 απόφαση τού ,Νομ. Μεσσηνία;.5 ***** τ6 Νο ^° β ? Λ · 2113 / 19ο2 \ · ■ . ’ / 

,. , 3. Τις διατάξεις τοϋ άρθρου 9 τοϋ Α.Ν. άριθ. 1506/1950 

Αναγκαστική «πα/.λοτριωση αγροτικών ακίνητων, για .ην (< . κυ=ώσεω τ7? μετά "/ 0 η οϊκου «ΕΒΑΒΟΟυ συναφθεί- 

κατασκενη δεξαμενής ύδρευσης Βιομηχανικής περιοχής ; ^ 20.7.1950 όυμβάσεως κλπ.», όπωςέχουν κυρωθεί, 

_ερρων...... τροποποιηθεί καί συμπληρωθεί μέ τό * Νόμο άριθ. 1633/ 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τη συντήρηση ■- 1951. 

. και βελτίωση τής έπαρνίακής όδού άρι-5. 24. 7 , . „· ' ..· Λ _ . , 

1 . . * η. Γην απόφαση του Διοικητικού Συμρουκιου της Δημο- 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ-' σίας Έπιχειρήσεως Ήλεκτρισμοϋ άριθ. 91 (Συνεδρίασή 

·■ ·. - ·. του άοιθ. 19/8.4.1982). 

.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ * 

- ι _ 5. Τήν κοινή απόφαση τοϋ ΠρωΟυπουργοϋ καί' τοϋ 

Επιβολή υποχρεώσεων πρός δημιουργία χώρων σταβμεύ- Ύπουργοϋ Οικονομικών άριθ. 11355/12.7.82 (Φ.Ε.Κ.474/ 

σεως αυτοκινήτων γιά τήν έξυπηρίτηση τών κτιρίωνκαί 13.7.82 τ. Β') σχετικά μέ ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 

ρυόμίσεως συναφών δεμάτων στήν Λειβαδιά.8 Υφυπουργούς Οικονομικών, αποφασίζουμε : 
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Κηρύσσουμε την άναγκαστική απαλλοτρίωση γιά λογους 
δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα : 

Λ) 1. Γιά την εγκατάσταση -/αλύβδινων πύργων της 
Γραμμής Μεταφοράς 150 XV «ΛΚΤΙΟ-ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ» 
μέσα στο Νομό Λευκάδας έκταση συνολικού έμβαδοϋ 7.059 
Μ2 ή οποία άποτελείται άπό ενενήντα (90) τετράγωνα 
τεμάχια εδάφους. 

*Α-ό τα ως άνω τετράγωνα τεμάχια εδάφους, τά εβδο¬ 
μήντα πέντε (75), στα όποια Οά εγκατασταθούν οί πύργοι 
με άριΟμό 47,49 έως 55,57 έως 03,05,08 έως 71,73,75 
έως 78,80 έως 87,89,90,92 έως 95,97 έως 108,110 
έω' 121 123 έως 129 καί 131 εως 135 έχουν έμβαδο 81 Μ2 
τό καθένα (9μ X 9μ =81 Μ2) τα έντεκα (11 Κ στα όποια 
Οά εγκατασταθούν οί πύργοι με αριθμό 50,04,00,72,/9,68, 
91,90,122,130 καί 130, έχουν έμβαδό 100Μ2 τό καθένα 
(10μ X ΙΟμ =100 Μ2) καί τά τέσσερα (4), στά όποια Οά 
εγκατασταθούν οί πύργοι μέ άριΟμό 48,07,74 καί 109, 
έχουν έμβαδό 121Μ2 τό καθένα (Γΐμ X 11μ =121 Μ2). 

2. Γιά τις εγκαταστάσεις σύνδεσης τού εναέριου δικτύου 

μέ τά υποβρύχια καλώδια τής Γραμμής Μεταφοράς 150Κν 
«ΑΚΤΙΟ-ΛΡΓΟΣΤΟΛΙ» μέσα στο Νομό Λευκάδας, έκτα¬ 
σης όρΟωγωνικού σχήματος συνολικού έμβαδοϋ 2.000 Μ2 
(40μ X 50μ =2.000 Μ2). . 

3. Γιά την όδό προσπέλασης τής Γραμμής Μεταφοράς 
ΚΥ «ΑΚΤΙΟ-ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ» μέσα στο Νομό Λευκάδας, 
έκτασης συνολικού έμβαδοϋ 5.160Μ2, η όποια αποτε- 
λεΐται άπό λωρίδα έδάφους μήκους τετρακοσίών τριάντα 
(430) μέτρων καί πλάτους δώδεκα (12) μέτρων. 

Β) 1. Γιά τη σύσταση δουλείας έναέριας διέλευσις των 
άγωγών τού τμήματος τής Γραμμής Μεταφοράς 150Κ\ 
«ΑΚΤΙΟ-ΛΡΓΟΣΤΟΛΙ» μέσα στό Νομό_ Λευκάδας σε 
λωρίδα έδάφους συνολικού μήκους 32.725 μέτρων και 
συνολικού πλάτους σαραντα μέτρων, δηλαδη είκοσι (20) 
μέτρων δεξιά , καί είκοσι (20) μέτρα αριστερά άπο την 
προβολή στό έδαφος τού άξονα τής γραμμής. 

Ή παραπάνω λωρίδα έδάφους περιλαμβάνεται μεταξύ 
των χιλιομετρικών θέσεων 17 + 258 καί 18 + 334, ως 
καί 18 + 424 καί 50 + 073 (είσοδος στό χώρο σύνδεσης 
εναερίου δικτύου μέ υποβρύχια καλώδια). 

Τό περιεχόμενο τής δουλείας, μεταξύ τών χ.Ο. 17 + 258 
καί 18 + 334, 18 4 424 καί 20 + 954, .05, 22 + 645 και 
22 + 948, 70, 26 + 529,20 καί 27 +145, 36 + 690 και 
37 + 360 ως καί 38 + 999 καί 39 + 695, συνίσταται στό 

δικαίωμα εισόδου τού προσωπικού τών συνεργείων καί τών 
τεχνικών μέσων τής-ΔΕΗ ή τών όριζομένων άπ’ αυτή 
προσώπων στις βαρυνόμενες μέ δουλεία έκτάσεις,-για την 
ικτέλεση κάθε έργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επι¬ 
θεώρησης, έπισκευων, συντήρησης και αντικατασ.ασης 
τών άνωθεν αύτών έναερίων άγωγών καί τών πύργων τους. 
Στις βαρυνόμενες μέ δουλεία διέλευσης παραπανω εκτάσεις 
επιτρέπεται, ή ■ οικοδόμηση έφόσον πληροΰνται οί παρακάτω 

δύο (2) όροι . · , , 

α) 'Η κατακόρυφη απόσταση τών υψηλότερων σημείων 
τών κτισμάτων άπό τούς αγωγούς τής γραμμής, σε θερμο¬ 
κρασία 50°Ο καί άπνοια, πρέπει να είναι .τουλάχιστον 

πέντε μέτρα. , ν5 , 

Στό ΰψος τών κτισμάτων.περιλαμβάνεται και κάθε ειόου, 
κατασκευή πάνω άπ’ αυτα (π.χ. όωματα, κουβούκλια 
άπόληξης κλιμακοστασίων, στηθαία, ίστοι κεραίες δεκτών 
τηλεόρασης νλπ.). .... 

β) Τά κτίσματα ή οί εγκαταστάσεις πρέπει νά μη δη¬ 
μιουργούν δυσμενείς συνθήκες για την ασφαλεία και λει¬ 
τουργία τής γραμμής (άποθήκες έκρηκτικών και πετρε- 
λαιοειδών, έργοστάσια πού άναδίνουν βλαβερούς καπνούς 
ή άέρια, συσσωρεύσεις εύφλέκτων υλών κ.λ.π.). 

Τό περιεχόμενο τής δουλείας, μεταξύ τών Χ.Θ. 20 + 
954,05 καί 22 + 645, 22 + 948,70 καί 26 + 0^29,20, 
27 + 145 καί 36 + 690, 37.+360 καί 38 + 999, ως καί 
39 + 695 καί 50 + 073, συνίσταται στό δικαίωμα εισόδου 
τού προσωπικού τών συνεργείων καί τών τεχνικών μέσων 


τής ΔΕΗ ή τών όριζομένων άπ’ αυτή προσώπων στις 
βαρυνόμενες μέ δουλεία έκτάσεις, γιά τήν εκτέλεση κάθε 
έργασίας έγκατάστασης, λειτουργίας, έπιθεώρησης, επι¬ 
σκευών, συντήρησης καί άντικατάστασης τών άνωθεν αυτών 
έναερίων άγωγών καί τών πύργων τους, ώς καί την απαγό¬ 
ρευση ανέγερσης κάθε νέου κτίσματος. 

Επίσης άπαγορεύεται ή λειτουργία κάθε εγκατάστασης 
πού δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες γιά τήν άσφαλεια ή τή 
λειτουργία τής γραμμής (π.χ. συσσώρευση πυρομαχικών, 
πετρελαιοειδών, λατομεία κ.λ.π.). 

2. Γιά τή σύσταση δουλείας σέ παράκτια περιοχή τού 
νότιου άκρου τής νήσου Λευκάδας γιά τήν ύπόγεια διέλευση 
τών υποβρυχίων καλωδίων Νότιας Λευκαδας-Βορ. Κεφαλ¬ 
ληνίας καί τή σύνδεση αυτών μέ τά εναέρια τμήματα στη 
Λευκάδα καί στην Κεφαλληνία, τής Γ.Μ. 150ΚΫ «ΛΚΊ10- 
ΛΡΓΟΣΤΟΛΙ». *Η υπόγεια δουλεία Οά συσταθεί σέ 
λωρίδα έδάφους (διάδρομο ύπόγειας δουλείας) συνολικού 
έμβαδού εκατόν είκοσι τετραγωνικών μέτρων (120Μ2), 
δηλαδή μήκους τριάντα μέτρων (30μ.) καί πλάτους τεσσά¬ 
ρων (4μ). 

Τό περιεχόμενο τής υπόγειας διέλευσης τών υποβρυχίων 
καλωδίων πού άναφέρονται πιό πάνω, συνίσταται^ στο 
δικαίωμα εισόδου τού προσωπικού, τών συνεργείων και τών 
τεχνικών μέσων τής ΔΕΗ η των όριζομένων απ αυτή 
προσώπων στή βαρυνόμενη μέ υπόγεια δουλειά εδαφική 
λωρίδα, γιά τήν εκτέλεση κάθε έργασίας έγκατάστασης, 
λειτουργίας, έπιθεώρησης, έπισκευής, άντικατάστασης καί 
συντήρησης τών υποβρυχίων καλωδίων. 

Μέσα στή δουλεύουσα λωρίδα εδάφους απαγορεύεται 
άπόλυτα ή άνέγερση κάθε κτίσματος, ή δημιουργία υπόγειων 
έγκαταστάσεων, ή άνόρυξη φρεάτων κοινών ή άρτεσιανών, 
ή δενδροφύτευση καί ή διέλευση όχημάτων ωφέλιμου 
βάρους μεγαλύτερου άπό πέντε (5) τόννους. 

Στή λωρίδα έδάφους, στην όποια Οά συσταθεί υπόγεια 
δουλεία διέλευσης, έπιτρέπεται η απλή περίφραςη μέ 
συρματόπλεγμα καί ή περιοδική καλλιέργεια φυτών, που η 
φύτευση καί ή σπορά τους δέν απαιτεί αροτρίωση η εκσκαφή 
σέ βάθος μεγαλύτερο άπό εξήντα. εκατοστά τού, μέτρου 
(0,60μ.) άπό τήν φυσική έπιοάνεια τού έδάφους. Επίσης 
σέ ειδικές περιπτώσεις καί μόνο . ύστερα άπό έγγραφη 
άδεια τής ΔΕΗ, έπιτρέπεται ή τοποθέτηση έγκαταστάσεων 
υπόγειων σωληνώσεων για.ύδρευση, άρδευση και απο¬ 
χέτευση, ώς καί ή κατασκευή μόνιμου οδοστρώματος. 

' Οί έκτάσεις πού άπαλλοτριώνονται καθώς καί οί έκτάσεις 
πού βαρύνονται μέ τή δουλεία περιλαμβάνονται στις κτη¬ 
ματικές περιοχές* τών Κοινοτήτων Καρυωτών, Λαζαράτων, 
ΙΙινακοχωρίου, ΙΙηγαδησάνων Καρυάς, Πλατύστομων, Έγ- 
κλωβής," Χορτάτων, Κομηλίου, Δραγάνου καί -’ΛΟανίου 
τού Νομού Λευκάδας καί είκονίζεται μέ κλίμακα 1 :.2.000 
στό άριθ. 52577/Ίανουάριος 1982/Φύλλα .5 εως .13Λ κτη- 
ματολογικό διάγραμμα καί στους κτηματολογικους πίνακας 
πού βρίσκονται πάνω στό διάγραμμα αύτό. 

*Η όδευση τής γραμμής είκονίζονται μέ κλίμακα 1:100.000 
στόν'άριθ. 52576/ΊανουάριοςΊ982/φύλλο 2 άπό 2 ένδει- 
κτικό χάρτη. κτηματολογίου. * , . , 

Τά διαγράμματα αυτα συνταχθηκαν από την-αρμόδια. 
Υπηρεσία τής ΔΕΗ καί θεωρήθηκαν άπό τό Διευθυντή 
Βιομηχανίας καί; Ένεργείαςί Θ. Κρητικό στις-10.5 1982. 

Στήν έκταση πού απαλλοτριωνεται προβάλλουν δικαιώ¬ 
ματα κυριότητας οί: 1) Αναστάσιος ’Λθαν. Λάζαρης. 2) 
Σωκράτης Διονυσίου Λάζαρης κ.λ.π. ( > λ 

'ΐί άπαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ τής Δημοσίας Έπι- 
χειρήσεως Ηλεκτρισμού καί με δαπανη της. 

Ή άπύφαση αύτή νά δημοσιευθεΐ στην Εφημερίδα τής 
Κυβέρνησης. 

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 1982 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΝ ΠΟΡΟΝ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 
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Άρι-3. Ε. 11108/2479 (2) 


Αναγκαστική άπαλλοτρ ίωση έκτασης στην περιοχή των 
Νομών Θεσπρωτίας, καί Κερκύρας, συνολικού έμβαδοϋ 
17.536 Μ2, για τήν κατασκευή των Γ.Μ. 150 XV 
«ΜΟΤΡΤΟΣ ΛΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» καί ΣΥΣΤΗΜΑ 
(ΜΟΥΡΤΟΣ-ΛΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ )-ΑΛΕ ΓΙ ΟΥ» καί σύ¬ 
σταση δουλείας εναέριας καί υπόγειας διέλευσής των 
παραπάνω Γ.Μ. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

^Εχοντας ύπόψη : 

1. Τις διατάξεις τοϋ Ν. Δ/τος 797/71 «περί άναγκαστι- 
κών άπαλλοτριώσεων» σέ συνδυασμό με τις διατάξεις τοϋ 
Β. Δ/τος 139/1971 «περί της άρμοδιότητος των νομαρχών 
προς κήρυξιν αναγκαστικών τινων απαλλοτριώσεων». 

2. Τις διατάξεις τοϋ άρθρου 4 παρ. 2, τοϋ Νόμου άριθ. 
1468/1950 «περί ίδρύσεως Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ήλεκ- 
τρισμοΰ», όπως έχει τροποποιηθεί καί συμπληρωθεί μετα¬ 
γενέστερα, δυνάμει τοϋ Α.Ν. άριθ. 1672/1951, πού κυρώ¬ 
θηκε μέ τό Νόμο άριθ. 2113/1952. 

3. Τις διατάξεις τοϋ άρθρου 9, τοϋ Α.Ν. άριθ. 1566/ 
1950 «περί κυρώσεως της μετά τοϋ οίκου «ΕΒΑ800» 
συνχ<ρΟείσ/)ς τήν 20.7.1950 συμβάσεως κλπ.», όπως έχουν 
κυρωθεί, τροποποιηθεί καί συμπληοωθεΐ μέ τό Νόμο άριθ. 
1633/1951. 

4. Τήν απόφαση τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου της Δημο¬ 
σίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμοί άριθ. 77 (Συνεδρίασή του 
άριθ. 16/23.3.1982). 

5. Τήν κοινή απόφαση τοϋ Πρωθυπουργοί καί τοϋ 
Υπουργοί Οικονομικών άριθ. 11355/12.7.1982 (Ψ.Ε.Κ. 
474/13.7.1982 τ. Β') σχετικά μέ ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Οικονομικών, αποφασίζουμε : 

•Κηρύσσουμε τήν άναγκαστική απαλλοτρίωση, γιά λόγους 
δημόσιας/ωφέλειας καί ειδικότερα : 

Α) 1. Γιά τήν εγκατάσταση χαλύβδινων πύργων τής 
Γραμμής-Μεταφοράς 150 Κν «ΜΟΥΡΤΟΣ-ΛΓ. ΒΑΣΙ¬ 
ΛΕΙΟΣ» μέσα στο Νομό Θεσπρωτίας, έκτασης συνολικοί 
έμβαδοϋ 1.053 Μ2 μέ τά συστατικά καί παραρτήματά της, 
ή όποια άποτελεϊται άπό δεκατρία τετράγωνα τεμάχια εδά¬ 
φους. . ; . 

Τά άνω τετράγωνα τεμάχια εδάφους, στά όποια θά εγκα¬ 
τασταθούν οί πύργοι μέ αριθμούς 1 έως 9 καί 16 έως 19, 
έχουν έμβαδό ογδόντα ένα τετραγωνικά μέτρα τό καθένα 
(9μΧ ?μ=81 Μ2). 

2. Γιά τις .εγκαταστάσεις σύνδεσης του εναερίου δικτύου 
μέ τά ύποβρύχια-καλώδια, τήν όδό προσπέλασης καί τήν 
προσγειάλωση των ύποβρυχίων καλωδίων τής . Γραμμής 
Μεταφοράς 150 XV «ΜΟΥΡΤΟΣ-ΑΓ..·/ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» 
μέσα στό Νομό Θεσπρωτίας, έκτασης - συνολικοί έμβαδοϋ 
2.945 Μ2 μέ τά συστατικά.καί παραρτήματά της. 

Β) Γιά : τή σύσταση δουλείας έναερίας διέλευσης των 
άγωγών τοϋ τμήματος τής Γραμμής Μεταφοράς 150 XV 
«ΜΟΥΡΤΟΣ-ΛΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» μέσα στό Νομό Θεσπρω¬ 
τίας, σέ λωρίδα έδάφους συνολικοί μήκους 4.667,30 μέτρων 
καί συνολικοί πλάτους σαράντα (40) μέτρων, δηλαδή είκοσι 
(20) μέτρα δεξιά καί είκοσι (20) μέτρα αριστερά άπό τήν ' 
προβολή στό. έδαφος τοϋ άξονα τής γραμμής. 'Η λωρίδα 
αύτή περιλαμβάνεται μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 
0-|-009 (έξοδος άπό τόν.Υ/Σ Μούρτου) καί 3 + 110 καί 
5+365 καί 6 + 931,30 (Πύργος άριθ. 20). 

Τό περιεχόμενο τής δουλείας μεταξύ των Χ.Θ. 0 + 009 
καί 0 + 735, ώς καί 6 +550 καί 6 +931,30 συνίστχτχι 
στό δικαίωμα εισόδου τοϋ προσωπικοί των συνεργείων 
καί των τεχνικών μέσων τής ΔΕΗ ή των όριζομένων άπ’ 


αύτή προσώπων στις βαρυνόμενες μέ δουλεία έκτάσεις, γιά 
τήν εκτέλεση κάθε έργασίας έγκατά στάσης λειτουργίας, 
έπιθεώρησης, επισκευών, συντήρησης καί άντικατάστασης 
τών άνωθεν αύτών έναερίω άγωγών καί τών πύργων τους. 
Στις βαρυνόμενες μέ δουλεία διέλευσης παραπάνω έκτάσεις, 
έπιτρέπεται ή οικοδόμηση έφόσον πληροϋνται οί κατωτέρω 
δύο (2) όροι: 

α) Ή κατακόρυφη άπόσταση τών ύψηλοτέρων σημείων 
τών κτισμάτων άπό τούς άγωγούς τής γραμμής, σέ θερμο¬ 
κρασία 50°Ο καί άπνοια, πρέπει νά είναι τουλάχιστο πέντε 
μέτρα. 

Στό ύψος τών κτισμάτων περιλαμβάνεται καί κάθε είδους 
κατασκευή πάνω άπ’ αύτά (π.χ. δώματα, κουβούκλια 
άπόληξης κλιμακοστασίων, στηθα α, ιστοί, κεραίες δεκτών 
τηλεόρασης κ.λ.π.). 

β) Τά κτίσματα ή οί έγκαταστάσεις πρέπει νά μή δη¬ 
μιουργούν δυσμενείς συνθήκες γιά τήν άσφάλεια καί λει¬ 
τουργία τής γραμμής (άποθήκες έκρηκτικών καί πετρε¬ 
λαιοειδών, εργοστάσια πού άναδίδουν βλαβερούς καπνούς 
ή άέρια, συσσωρεύσεις εύφλέκτων ύλών κ.λ.π.). 

Τό περιεχόμενο τής δουλείας, μεταξύ τών Χ.Θ. 0 + 735 
καί 3 + 110, ώς καί 5 + 365 καί 6 + 550, συνίσταται στό 
δικαίωμα εισόδου τοϋ προσωπικοί τών συνεργείων καί τών 
τεχνικών μέσων τής ΔΕΗ ή τών οριζόμενων άπ’ αύτή 
προσώπων στις βαρυνόμενες μέ δουλεία έκτάσεις, γιά τήν 
εκτέλεση κάθε έργασίας έγκατάστχσης, λειτουργίας, έπι- 
Οεώρησης, έπισκευών, συντήρησης καί άντικατάστασης 
τών άνωθεν αύτών έναερίων άγωγών καί τών πύργων τους, 
ώς καί τήν άπαγόρευση άνέγερσης κάθε νέου κτίσματος. 

Επίσης, άπχγορεύεται ή λειτουργία κάθε έγκχτάστασης 
πού δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες γιά τήν άσφάλεια ή τή 
λειτουργία τής γραμμής (π.χ. συσσώρευση πυρομαχικών, 
πετρελαιοειδών λατομεία κ.λ.π.). 

Οί εκτάσεις πού άπαλλοτριώνονται, καθώς καί ή έκταση 
πού βαρύνεται μέ τή δουλεία τοϋ ύπόψη Τμήματος τής 
Γ.Μ. 150 ΙνΥ, περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές 
τών Κοινοτήτων Πλαταριας καί Συβότων τοϋ Νομοί 
Θεσπρωτίας καί είκονίζονται μέ κλίμακα 1 :2.000 στό 
φύλλο μέ άριθ. 1 καί μέ κλίμακα 1 : 500 στό φύλλο μέ 
άριθ. ΙΑ τοϋ άριθ. 52084/Ίανουάριος 1982 κτηματολογι-/ 
κοϋ διχγράμματος-πίνχκχ. 

Ή όδευση τής γραμμής είκονίζεται μέ κλίμακα 1:100.000* 
στό άριθ. 52083/ Ιανουάριος 1982/Φύλλο 1/ Ενδεικτικό 
χάρτη κτηματολογίου. Τά διαγράμματα αύτά συντάχθηκαν 
άπό τήν αρμόδια Υπηρεσία τής ΔΕΗ .καί θεωρήθηκαν 
άπό τό Διευθυντή Βιομηχανίας καί Ένεργείας Θ. Κοητικό. 
στις 8.4.1982. .+ 

Γ) 1. Γιά τήν έγκατάετατη χαλυόϊίνων πύργων τής Γραμ¬ 
μή; μεταφοράς 150 ΚΥ «ΜΟΥΡΓΟΣ—ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» 
μέααστό Νομό Κέρκυρας εκτατής τυνολικοΰ ΐμδαϊοΰ 12.316 
μ 2 μέ τά τυιτατικά και παραρτήματα της ή όποια αποτελεί- ■' 
ται άπό εκατό σαράντα ένα (141) τετράγωνα τεμάχια έδά¬ 
φους. Άπό τά ώς άνω τετράγωνα τεμάχια έδάφους, τά ένε-; 
νήντα έξι (96), στά όποια θά έγκατασταθοϋν οί πύργοι μέ ' 
άριθμό 23 ΐως 27, 31, 32, 34 έως 43, 48, 50 έως 53, 55 έως . 
58, 60 έως 64, 66 έως 82, 86 έως 92, 94, 96 έως 99, 104 
εως 112, 115, 119 έως 121, 124, 125, 128 έως 130, 133, 
135, 136, 139, 141, 143, 147 εως 150, 152 έως 155, 157, 
καί 159 έως 161, έχουν έμβαδό ογδόντα ένα τετρ. μέτρα τό 
καθένα (9μ X 9μ=81 Μ2), τά σαράντα τρία (43), στά 
όποια θά έγκατασταθοϋν οί πύργοι μέ άριθμό 22, 28 έως · 

30, 33, 44 έως 47, 49, 54, 59, 65, 83, 84, 93,-95, 100, 101, 
έως 103, 113, 114, 116 εως 118, 122, 123, 126, 127, 131, 
134, 137, 138, 140, 142, 144 έως 146, 151,-156, 158 καί 
162, έχουν έμβαδό έκατό τετραγ. μέτρα τό καθένα (ΙΟμΧ 
10μ=100 Μ2) καί τά δύο (2), στά όποια θά έγκαταστα¬ 
θοϋν οί πύργοι μέ άριθμό 85 καί 132, έχουν έμβαδό έκατόν 
είκοσι ένα τετραγ. μέτρα τό καθένα (11μ X 11μ=121 Μ2) 
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2. Για τις εγκαταστάσεις σύνδεσης των υποβρυχίων κα¬ 
λωδίων μέ το ένεαέριο δίκτυο της Γραμμής Μεταφοράς 
150Κν «ΜΟΥΡΓΟΣ - ΛΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ») μέσα στδ Νο¬ 
μό Κέρκυρας, έκτασης συνολικού έμβαδοϋ 932 Μ2 μέ τά 
συστατικά καί παραρτήματά της. 

Δ) Για τή σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των αγω¬ 
γών τοϋ τμήματος της Γραμμής Μεταφοράς ΙδΟ ΚΥ’ 
«ΜΟΥΡΓΟΣ - ΛΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», μέσα στό Νομό Κέρ¬ 
κυρας, σέ λωρίδα εδάφους συνολικού μήκους 48.488,90 μέ¬ 
τρων συνολικού πλάτους σαράντα (40) μέτρων, δηλαδή εί¬ 
κοσι (20) μέτρα δεξιά καί είκοσι (20) μέτρα αριστερά άπό 
την προβολή στό έδαφος τού άξονα τής γραμμής. 'ΓΙ λωρίδα 
αύτή περιλαμβάνεται μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 
8 + 000 (πύργος άριΟ. 21) καί 56 4* 610 (είσοδος στον 
Υ/Σ 'Λγ. Βασιλείου). 

Τό περιεχόμενο τής δουλείας μεταξύ τών Χ.Θ. 8 + 000 
καί 56 + 510 συνίσταται στό δικαίωμα εισόδου τού προ¬ 
σωπικού τών συνεργείων καί τών τεχνικών μέσων τής ΔΕ II 
ή τών όριζομένων άπ’ αύτή προσώπων στις βαρυνόμενες μέ 
δουλείαν εκτάσεις, για τήν εκτέλεση κάθε εργασίας έγκατά- 
στασης. λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών, συντήρησης 
καί αντικατάστασης τών άνωθεν αυτών εναερίων άγωγών 
καί τών πύργων τους. Στις βαρυνόμενες μέ δουλεία διέλευ¬ 
σης παραπάνω εκτάσεις επιτρέπεται ή οικοδόμηση εφόσον 
πληρούνται οι κατωτέρω δύο (2) όροι: 

α) 'ΙΙ κατακόρυφη απόσταση τών ύψηλοτέοων σημείων 
τών κτισμάτων άπό τούς άγωγούς τής γραμμής σέ θερμο¬ 
κρασία 50ο τουλάχιστον Ο καί άπνοια πρέπει νά είναι του¬ 
λάχιστον πέντε μέτρα. 

Στό ύψος τών κτισμάτων περιλαμβάνεται καί κάθε είδους 
κατασκευή πάνω άπ’ αύτά (π.χ. δώματα, κουβούκλια άπό- 
ληξης κλιμακοστασίου;, στηθαία, ιστοί, κεραίες δεκτών τη¬ 
λεόρασης κ.λ.π.). 

β) Τά κτίσματα ή οι έγκαταστάσεις πρέπει νά μή δη¬ 
μιουργούν δυσμενείς συνθήκες γιά τήν άσφάλεια καί λειτουρ¬ 
γία τής γραμμής (άποΟήκές εκρηκτικών καί πετρελαιοει¬ 
δών, εργοστάσια πού άναδίδουν βλαβερούς καπνούς ή άέρια, 
συσσωρεύσεις εύφλεκτων υλών κ.λ.π.). 

Οί εκτάσεις πού άπαλλοτριώνονται, καθώς καί ή έκταση 
πού βαρύνεται μέ τή δουλεία, τού ύπόψη τμήματος.τής Γ.Μ. 
150 Κν, περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές τού 
Δήμου Κερκυραίων (Συν/σμός Ποταμού) καί τών Κοινο¬ 
τήτων Λευκίμής, Νεοχωρίου, “Ανω Λευκίμμης (Ριγγλά- 
δων), Βιτάλων, Περιβολιού, ’Λργυράδων, Χλομού Χλομα- 
τιανών, ' Αγίου Ματθαίου, Στρογγυλής, Σταυρού,. Αγίων 
Δέκα, Γαστουρίου, Κυνοπίάστών, Βιρού, Καναλιού, Αλε¬ 
πούς, Έβροπούλων, "Λφρας, "Ανω Κορακιάνας καί Κάτω 
Κορακιάνας τού Νομού Κερκύρας καί είκονίζοντάι μέ κλί¬ 
μακα 1 :500 στό Φύλλ.ο μέ άριΟμό 2 καί μέ κλίμακα 1 :2000 
στα Φύλλα, μέ αριθμό 2Α, 3 έως 6, 6Α, καί 7 έως 10 τού 
άριθ. 52084/’Ιανουάριος 1982 κπηματολογικοΰ διαγράμμα¬ 
τος - : πίνακα.-,· - ■ .' 

' *ΙΙ όδευση : τής γραμμής είκονίζεται μέ κλίμακα 
Γ: 100.000 στό άριθ. 52083/.Ιανουάριος 1982/Φύλλο 1/ 
Ενδεικτικό χάρτη κτηματολογίου. Τά διαγράμματα αύτά 
συντάχΟηκαν άπό την αρμόδια Υπηρεσία τής ΔΕΗ καί θεω¬ 
ρήθηκαν άπό τό Διευθυντή Βιομηχανίας καί Ενέργειας Θ. 
Κρητικό στις 8.4.1982. V 1 

Ε) Γιά τή σύσταση δουλείας ύπόγειας διέλευσης τών ύπο-- 
βρυχίων καλωδίων, μέ τά οποία θά.γίνει ή ζεύξη τού Νό- ' 
τιου Στενού Κέρκυρας μέ τά·εναέρια τμήματα, στούς Νο¬ 
μούς Θεσπρωτίας καί Κερκύρας τής Γ.Μ. 150 ΚΥ «ΜΟΥΡ¬ 
ΤΟΣ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», σέ λωρίδα εδάφους (διάδρομο 
υπόγειας δουλείας), συνολικού έμβαδού μέτρων τετραγω-- 
νικών πεντακοσίων δέκα έξι (516 Μ2), δηλαδή μήκους έκα- 
τόν είκοσι εννιά μέτρων (129 Μ2) καί πλάτους τεσσάρων 
μέτρων (4Μ2). 

Τό περιεχόμενο τής υπόγειας δουλείας διέλευσης τών ύπο- 
βρυχίων καλωδίων πού άναφέρονται παραπάνω συνίσταται 


στό δικαίωμα εισόδου τού προσωπικού, τών συνεργείων καί 
τών τεχνικών μέσων τής ΔΕΗ ή τών όριζομένων άπ’ αύτή 
προσοιπων στή βαρυνόμενη μέ ύπόγεια δουλεία εδαφική 
λωρίδα γιά τήν εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λει¬ 
τουργίας, επιθεώρησης, επισκευών, αντικατάστασης καί 
συντήρησης τών υποβρυχίων καλωδίων. 

Μέσα στη δουλεύουσα λωρίδα εδάφους άπαγορεύεται ή 
άνέγερση κάθε κτίσματος, ή δημιουργία υπογείων εγκατα¬ 
στάσεων, ή ανόρυξη φρεάτων κοινών ή άρτεσιανών, ή δεν¬ 
δροφύτευση καί ή διέλευση οχημάτων ωφελίμου βάρους με¬ 
γαλύτερου άπό πέντε (5) τόννους. Επίσης άπαγορεύεται ή 
κατασκευή περίφραξης μέ συρματόπλεγμα καί ή καλλιέρ¬ 
γεια φυτών πού άπαιτούν εκσκαφή ή άροτρίωση σέ βάθος 
μεγαλύτερο άπό εξήντα εκατοστά τού μέτρου (0,60μ) άπό 
τή φυσική επιφάνεια τού εδάφους. 

'Ο παραπάνω διάδρομος ύπόγειας δουλείας διέλευσης τών 
υποβρυχίων καλωδίων περιλαμβάνεται στην Κοινότητα Λευ¬ 
κίμμης τού Νομού Κέρκυρας καί είκονίζεται άναλυτικά μέ 
κλίμακα 1 :500 στό φύλλο άριθμός 2 τού άριθ. 52084/Ία- 
νουάριος 1982 κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακα που 
συνέταξε ή αρμόδια Υπηρεσία τής ΔΕΗ καί θεώρησε ό Διευ¬ 
θυντής τού Υπουργείου Βιομηχανίας καί Ένεργείας Θ. 
Κρητικός στις 8.4.1982. 

ΣΤ) Γιά τήν εγκατάσταση χαλύβδινων πύργων τής Γραμ¬ 
μής Μεταφοράς 150 XV «ΣΥΣΤΗΜΑ (ΜΟΥΡΤΟΣ - 'ΛΓ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) - ΑΛΕΠΟΥ», έκτασης συνολικού έμβαδού 
288 Μ2 μέ τά συστατικά καί παραρτήματά τους ή οποία άπο- 
τελεϊται άπό δύο (2) τετράγωνά τεμάχια εδάφους. 

Τά ώς άνω τετράγωνα τεμάχια εδάφους, στά όποια Οά 
εγκατασταθούν οί πύργοι μέ άριΟμό 1 καί 2, έχουν εμβαδό 
εκατό σαράντα τέσσαρα τετρ. μέτρα τό καθένα (12μ'Χ 12μ— 
144 Μ2). 

Ζ) Γιά τή σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης τών αγω¬ 
γών τής Γραμμής Μεταφοράς 150 XV «ΣΙΣΤΙίΜΑ 
(ΜΟΥΡΤΟΣ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) - ΑΛΕΠΟΥ» σέ λω¬ 
ρίδα εδάφους συνολικού μήκους διακοσίων ενενήντα δυο μέ¬ 
τρων (292,Μ2) καί συνολικού πλάτους σαράντα (40) μέ¬ 
τρων, δηλαδή είκοσι (20) μέτρα δεξιά καί είκοσι (20) μέ¬ 
τρα άριστερά άπό τήν προβολή στό έδαφος τού αξονα τής 
γραμμής. 

'ΙΙ άνωτέρω λωρίδα εδάφους περιλαμβάνεται μεταςυ τών 
χιλιομετρικών θέσεων 0 4- 000 (πύργος άριθ. 132 τής 1 .Μ. 
«ΜΟΥΡΤΟΣ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ») καί 0 4- 292 (είσοδος 
στόν Υ/Σ ΑΛΕΠΟΥΣ). 

Τό περιεχόμενο τής δουλείας, μεταξύ τών Χ.Θ. 0 + 000 
καί 0 4- 292*, συνίσταται στό δικαίωμα εισόδου τού προσω¬ 
πικού τών συνεργείων καί τών τεχνικών μέσων τής ΔΕΗ η 
τών όριζομένων άπ’ άύτή προσώπων στις βαρυνόμενες μέ 
δουλεία εκτάσεις, γιά τήν εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατά¬ 
στασης, λειτουργίας, · επιθεώρησης, επισκευών, συντήρησης 
καί άντικατάστασης τών άνωθεν αύτών .εναερίων αγωγών . 
καί τών πύργων τους. Στις βαρυνόμενες με δουλεία διέλευσης 
παραπάνω εκτάσεις επιτρέπεται ή οικοδόμηση έφοσον. πλ.η- 
ρούνται οί .κατωτέρω δύο (2) όροι: 

α) Ή κατακόρυφη άπόσταση τών ύψηλοτέρων -σημείων 
τών κτισμάτων άπό τούς άγωγούς τής γραμμής, σέ θερμο¬ 
κρασία. 50οΟ καί-άπνοια, πρέπει.νά είναι τουλάχιστο πεντε 
μέτρα. ... - 


Στό ύψος.τών κτισμάτων περιλαμβάνεται και κάθε είδους 
κατασκευή πάνω άπ’-αύτά (π.χ. δώματα,.κουβούκλια.από¬ 
ληξής κλιμακοστασίων, στηθαία, ιστοί, κεραίες, δεκτών τη¬ 
λεόρασης κ.λ.π. ). · · - · ’ · . ·. ( . / - 

β) Τά κτίσματα ή οί εγκαταστάσεις πρέπει να. μη δη¬ 
μιουργούν δυσμενείς . συνθήκες για, την ασφαλεία ,και λει- . 

τουργία τής γραμμής (άποθήκες εκρηκτικών και πετρε- 
λαιοειδών, εργοστάσια πού άναδίδουν βλαβερούς καπνούς 
ή άέρια, συσσωρεύσεις εύφλέκτων ύλ.ών κ.λ.π.).,. ^ 

'ΙΙ έκταση πού άπαλ.λ.οτριώνεται καθώς καί η ■ έκταση, 
πού βαρύνεται μέ τή δουλ.εία τής ύπόψη Γ.Μ. 150 ΚΥ «ΣΊ - 
ΣΤΠΜΑ (ΜΟΥΡ ΓΟΣ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) - ΑΛΕΠΟΥ» 
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περιλαμβάνεται στην κτηματική περιοχή τής Κοινότητας 
’Αλεπούς τοϋ Νομοϋ Κερκύρας καί εΐκονίζεται μέ κλίμακα 
1 : 2000 στο άρ-.Ο. 52084Α/Ίανουάριος 1982/ Φύλλο 1 κτη- 
ματολογικό διάγραμμα πίνακα. 

'ΙΙ όδευση τής γραμμής εΐκονίζεται μέ κλίμακα 
1 : 100.000 στο άριΟ. 52088/*Ιανουάριος 1982/ Φύλλο I 
Ενδεικτικό χάρτη κτηματολογίου. Τά διαγράμματα αυτά 
συντάχΟηκαν άπό τήν αρμόδια ' Υπηρεσία τής ΔΕΗ καί θεω¬ 
ρήθηκαν άπό τό Διευθυντή Βιομηχανίας καί Ένεργείας Θ. 
Κρητικό στις 8.4.82. 

Στην έκταση πού άπαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώ¬ 
ματα κυριότητας οί : 1) Νικόλαος Δημητρίου Τζέκας, 2) 
Βασίλειος Αεωνιδ. Αναστασίου κ.λ.π. 

Ή απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ τής Δημοσίας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού καί δαπάνη της. 

II απόφαση αύτή νά δημοσιευΟεΐ στην Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 1982 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΝ ΠΟΡΩΝ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΙΙΣ 


Άρι3. ΕΣ. 9291 


( 3 ) 


Αναγκαστική άπαλλοτρ!ωτη εκτατής 100 μ 2 καί τοϋ νερού 
τής πηγής «Ρουμάνι» ττήν Κοινότητα Γαρδικίου Φ:λ*.α¬ 
τών, Ν. Θεσπρωτίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 



να, Κολελη και λοιπών κληρονόμων γιά τήν ύδρευση των κα¬ 
τοίκων τυνοικιτμοΰ «Μέλισσας» καί «Περάματος». 

II .σχετική άποζημιωση βαρύνει τήν ανωτέρω κοινότητα 
καί ·δά καταβλη-δεί ττοίις δικαιούχους, σύμφωνα μέ τις δια¬ 
τάξεις τοϋ Ν.Δ. 797/71. 

Ήγουμενίττα, 1 Όκτωβρίου 1982 
Ό Νομάρχης 


ΠΕΤΡΟΣ ΡΙΖΟΣ 


Άφιδ. 8545 


( 4 )· 


Απόρριψη προσφυγής τής άπό 23.8.1981 ένστασης τής/Ε- 
λένης Σεργάκη, καί άλλων, τριών (3).· ./ 

' Μ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΤ 
, -Έχοντας υπόψη' :: ·- 

1. Τίς^όιατάξεις τών ά?·5ρ. 113. 114, 202, 203 τοϋ Ν. 
1005/80 :(ΔΚΚ). καί τοϋ Π.Δ. 22/1982 καί τοϋ-Ν.Δ. 
797/71.: .· 

2.. 1ην άρι·δ. 54/82 άπόφαση τοϋ Δημοτικού Συμβουλίου 
Νεαπόλεως πού,μας όποβλή-δηκε μέ τό άρ:·δ; 1450/18.8.82 
*ΥΥΡ 3 ?° τοϋεΔήμου, αναφορικά μέ' τή.κήρυξη άναγκαττικής 
άπαλλοτριώσεως γιά διάνοιξη άγροτικοϋ δρόμου στή -δέση 
«'ΝΤσπητα—Σταυρωμένος». 

3., Τήν άπό. 23.8.82, ένσταση τών κα-δ’' ού ή άπαλλοτρί- 
ωση : ιδιοκτητών.Ελένης,Σεργάκη, Μαρίας Σεργάκη. Εμμα¬ 
νουήλ Σεργακη,και Γεωργίου Σέργη οί οποίοι ζητούν τήν άκύ- 
ρωεη τής άποφασεως για τους λόγους.ποό άναφέροντα: σ’ αύτή. 

Σκεφ-δέντες ' ' ' 

, ΙΣπειδ-ίς ή ,άνωτέρω προσφυγή νόμιμα καί έμπρο-δεσμα έχει 
υποίλη-δεί, γίνεται τυπικά δεκτή καί πρέπει νά έξετασ-δεί:. 


α) Επειδή άπό τις κείμενες διατάξεις δεν άπαγορεύεται 
τά Δημοτικά καί Κοινοτικά Συμβούλια νά Συνεδριάζουν ήμε¬ 
ρες αργιών ή Κυριακές. 

β) Επειδή όταν συγκαλείται Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβού¬ 
λιο καλούνται όλα τά μέλη του γιά τή συζήτηση -δέματος 
ή -δεμάτων και μόνο στην περίπτωση πού υπάρχει υλικό συμφέ¬ 
ρον δεν λαμβάνει μέρος στή συζήτηση δημοτικός ή -κοινοτι¬ 
κός σύμβουλος, κατά συνέπεια καλώς κλή-δηκε ή Δημοτική 
Σύμβουλος Γεωργία Δασκαλάκη γιατί τό Συμβούλιο συζήτησε 
καί άλλα -δέματα καί στό 8ο -δέμα πού είχε υλικό συμφέρο 
άπεχώρησε όπως προκύπτει άπό τήν άπόφαση. 

γ) Επειδή όπως προκύπτει άπό τό άρι-δ. 1540/20.8.82 έγ¬ 
γραφο του Δήμου οί μετέχοντες στή συνεδρίαση Δημοτικοί Σύμ¬ 
βουλοι ουδόλως έκωλύοντο γιά τή συμμετοχή, διότι ούτε αυτοί 
ούτε συγγενείς του έξ αίματος ή έξ άγχιστείας έχουν υλικό 
συμφέρον διότι δεν έχουν κτήματα πλησίον τοϋ Οπό διάνοιξη 
αγροτικού δρόμου καί σέ άπόσταση 500 μέτρων τουλάχιστον 
πλήν τής Δημοτικής Συμβούλου Γεωργίας Δασκαλάκη, ή οποία 
έδήλωσε παρόμοιο κώλυμα καί άπεχώρησε τής συνεδριάσεως, 
όπως τούτο προκύπτει άπό τό σκεπτικό μέρος τής άποφάσεως. 

δ) Επειδή ή άπόφαση τοϋ Δ.Σ. όπως προκύπτει άπό τό 
σκεπτικό αυτής αιτιολογούνται πλήρως οί λόγοι τής άπαλ- 
λοτριώσεως. 


ε) Επειδή όπως προκύπτει έκ τοϋ σχετικού φακέλλου υπάρ¬ 
χει τό άπό 17.3.1982 τοπογραφικό διάγραμμα τοϋ ιδιώτου 
Μηχανικού Εμμ. Ζερβάκη πού έλέχδηκε κ.αί -δεωρή-δηκε νό¬ 
μιμα άπό τήν ΤΓΔΚ καί τό όποιο έπέχει -δέση κτηματολο- 
γικοϋ πίνακα καί κτηματολογικοϋ διαγράμματος, όπως τούτο 
προκύπτει άπό τή σχετική πράίίη τού Προϊσταμένου τής 
ΤΓΔΚ πού διατυπώ-δηκε στό σώμα τοϋ τοπογραφικοϋ διαγράμ¬ 
ματος φαίνεται καί ή ·δέση καί ή έκταση τοϋ ακινήτου πού 
άπαλλοτριώνεται. 


στ) Επειδή όπως προκύπτει άπό τό σκεπτικό τής άπόφα- 
σης οή ιδιοκτήτες τοϋ ακινήτου πού άπαλλοτριώνεται δεν 
δέχτηκαν συμβιβαστική λύση.” 

ζ) Επειδή σύμφωνα μέ τήν άρι·3. 32489/20.4.82 κοινή 
άπόφαση τών Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως καί Εσωτε¬ 
ρικών «περί άναμορφώσεως Συλλογικών Όργάνων Ιλωμοδο- 
τικής καί Αποφασιστικής αρμοδιότητας τοϋ ΥΠ.Ε.Σ.» καταρ- 
γή-δηκε ή Επιτροπή άπαλλοτρ ιώσεων τοϋ άρ·3ρου 203 τοϋ Ν. 
1005/82. 


η) Επειδή σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοϋ Ν. 3155/55 καί 
οί άγροτικοί όδοί περιλαμβάνονται στις δημοτικές οδούς κα-δ’ 
όσον δημοτική οδός είναι κά-δε οδός πού βρίσκεται μέσα στα 
διοικητικά όρια ενός δήμου," επομένως καί ο! άγροτικοί δρόμοι. ■ 


-δ) Επειδή ή κήρυξη, τής άπαλλοτριώσεως συντελεΐται μέ 
άπόφαση τοϋ Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου τό όποιο 
καί στα-δμίζει τήν δημοσία ωφέλεια πού -δα προκόψει, ή δέ 
Διοικητική άρχή <άσκεΐ μόνο έλεγχο νομιμότητας επί τής άπο- , 
φάσεως τοϋ Δ.Σ. καί όχι έλεγχο σκοπιμόϊητος, σύμφωνα μέ - 
τις διατάξεις τοϋ Π.Δ. 22/1982 καί επομένως δέν δυνάμε-δα 
νά ελέγξουμε άν όντως συντρέχει ή άναφερομένη στήν άπόφά- 
ση τοϋ Δ.Σ. δημοσία ωφέλεια. '-' !; 

ι) Επειδή ή διάνοιξη τοϋ αγροτικού δρόμου άποφασίσ-δη- 
κε μέ τήν άρι-δ.-25/4.6.82 άπόφαση τοϋ Δ.Σ., μέ βάση τήν 
άπό 10.5.82 τεχνική μελέτη τής ΤΓΔΚ καί τό οποίο έργο 
έχει ένταχ-δεϊ στό Πρόγραμμα Δημοσίων /Επενδύσεων. 


. Ίδόντες: .. 1; . ; , . 

1. Τις διατάξεις τών άρ·3ρ. 113, 114, 202, 203 τοϋ Δ.Κ., 
τοϋ ΙΙ.Δ. 22/1982 καί τοϋ Ν.Δ. 797/71. 


2. Τήν άπό 13.3.82 έκ-δεση καταμετρήσεως καί έκτιμήσεως 
τής επιτροπής τοϋ άρ-δρου 7 τοϋ Π.Δ. 270/81, αποφασίζουμε: 

α) Απορρίπτουμε τήν'άπό 23.8.82 ένσταση τών Ελένης 
Σεργάκη, Μαρίας Σεργάκη. Εμμανουήλ Σεργάκη καί Γεώρ¬ 
γιο Σέργη σαν νόμο άβάσιμη γιά τούς άναφερόμένους ανωτέρω 

λόγους.καί · ■' 
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β) Έπικυροϋμε τήν άρι·5. 54/82 άκόφαση τοϋ Δημοτικού 
Συμβουλίου Νεακόλεως κερί κηρύξεως αναγκαστικής άκαλλο- 
τριώσεως ακινήτων εικαζόμενης ιδιοκτησίας κληρονόμων Δη- 
μητρίου Έμμ. Σεργάκη έκτάσεως 1.34 στρεμμάτων ύκέρ καί 
δαπάναις τού Δήμον Νεακόλεως, οκως είκονίζεται στο άκό 
17.3.82 κτηματολογικο διάγραμμα καί κτηματολσγικό κίνα- 
κα τής ΤΓΔΚ. για τούς άναφερομένους στο σκεπτικό τής 
καροόσας λόγοος. 

ΊΙ άκοζημίωση κού βαρύνει τον ανωτέρω Δήμο ·ύά κατα- 
6λη-5εί σύμφωνα μέ τις διατάσεις τού Ν.Δ. 797/81, όκως 
αύτο τροποποιήθηκε καί συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, μή 
άκοκλειομένης καί τού καθορισμού αύτής διά συμβιβασμού. 

ΊΙ παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα τής Κυβερ- 
νήσεως. 

Άγιος Νικό-αλος, 14 Σεπτεμβρίου 1982 


Ό Νομάρχης 
ΝΙΚΟΣ ΣΛΡΛΝΤΗΣ 


Ά?ι·5. >Ν. 05 


( 5 ) 


Μερική ανάκληση άκαλλοτριώσεως κού κηρύχθηκε μέ 
την Ν.159/2.7.76 άκόφαση τού Νομ. Μεσσηνίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
Έχοντας ύκόψη: 

1. Τις διατάσεις των άρύρων 1 καί 4 τού Ν.Δ. 797/71 
«κερί αναγκαστικών άκαλλοτριώσεων σε συνδυασμό μέ τις 
διατάξεις τού 13. Δ/τος 139/71 «κερί αρμοδιότητας τών 
Νομαρχών κρός κήρυξη αναγκαστικών τινών άπαλλοτριώ- 
σεων». 

2. Τις διατάξεις τού άρύρου 23 τού άκό 25 Νοεμβρίου 
1929 Δ/τος «κερί κωδικοκοιήσεως τών κερί κατασκευής καί 
συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων». 

3. Την 'ΰκ’ άριύ. Ν.159/2.6.76 άκόφασή μας (ΦΕΚ 
217/70 τ. Δ') «κερί -αναγκαστικής άκαλ/σεως ακινήτων γιά . 
την κατασκευή τής οδού Αλμυρού—Άδίας Κιτριών» (ύκο- 
λοίκων τμημάτων Άβίας—Κιτριών). 

4. Τά ΰκ’ άριύ. 1/14.1.82 καί 22/29.1.82 πρακτικά 

τού Διοικητικού .Συμβουλίου τού Νομαρχιακού Ταμείου Μεσ¬ 
σηνίας. ' ' ■ 

5. Το ύκ' ά?:-5. Τ.Γ. 4099/2804/4.8.82 έγγραφο τής 
Δ/νσεως Τεχνικών 'Γκηρεσιών Ν. Μεσσηνίας, άκοφασίζουμε: 

Ανακαλούμε μερικώς την ύκ’ άριύ. Ν. 159/76 άκαλλοτρι- 
ωτική άκόφασή μας γιά τήν κατασκευή τής οδού Αλμυρού— 
’Αβίας— Κιτριών συνολικής έκτάσεως 8510 τ.μ. κού φαίνε¬ 
ται μέ αϋξοντα άριύμό ιδιοκτησιών 68, 69, -70 στο άκο 
20.4.78 .κτηματολογικο κίνακα καί στο άντίστοιχο κτημα- 
τολογικο διάγραμμα τού Παντελή Νέμκαρη, τοπογράφου μη¬ 
χανικού. θεωρημένο στις 24.4.78 άκο το Δ/ντή Δ/νσεως 
Τεχνικών 'Γκηρεσιών Ν. Μεσσηνίας, γιατί τό Διοικητικό 
Συμβούλιο τού .Νομαρχιακού Ταμείου Καλαμάτας άκοςάσισε 
τήν .τροκοκοίηση τής χαράξεως καί .μετατόπιση τοϋ άξονος. 
τής οδού στο τμήμα, κού βρίσκονται οί έν λόγω ιδιοκτησίες. . . 

'Η άκόφαση αυτή νά δημοσιευτεί στήν Εφημερίδα τής Κυ- 
βερνήσεως.. 

Καλαμάτα, 7 Σεπτεμβρίου 1982; 

'Ο Νομάρχης. ·γ 

ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ \ 


Β.Δ. 139/1971 «κερί τής άρμοδιότητος τών Νομαρχών κρός 
κήρυξιν αναγκαστικών τινων άκαλλοτριώσεων». 

2. Τις διατάξεις τοϋ Νόμου 4458/1965 «κερί Βιομηχα¬ 
νικών Π ε,ριοχών», όκως τροποποιήθηκε καί .συμκληρώύτν.ε μέ 
τις διατάξεις τοϋ Ν. 742/1977. 

3. Τό άρι-3. 252/753/30.8.82 έγγραφο τής Ελληνικής 
Τρακέζης Βιομηχανικής Άνακτύξεως, 'Γκοκατάστημα Κα¬ 
βάλας. αποφασίζουμε: 

Κηρύσσουμε τήν άναγκ αστική άκα/.λοτρίωση λόγω δηυ.όσιας 
ωφέλειας καί ειδικότερα γιά τήν κατασκευή δεξαμενής 
ύδρευσης τής Βιομηχανικής Περιοχής Σερρών, αγροτικής έκ¬ 
τάσεως συνολικού έμβαδοϋ 2.390 μ 2 όκως εμφανίζεται στό ΰκό 
κλίμακα 1:1000 καί μέ άρι-ύμό Σχεδίου Γ—5/16.5.81 Ιντη- 
ματολογικό διάγραμμα τής ΕΊ1ΒΑ Α.Ε. καί στόν έκ’ αυτού 
κτηματολογικο κίνακα κού ύεωρή-ύήκε τον Ιούλιο τοϋ 1982 
άκό τούς αρμόδιους τής ΕΤΒΑ ΓΙ. Ροϊδάκη καί Γ. Κολκάση. 

Στήν έκταση κού άκαλλοτριώνεται κροβάλλουν δικαιώμα¬ 
τα κυριότητες ή Κοινότητα Χριστού καί Γρηγόριος Μυστα- 
κίδης. 

Ή άκαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ τής Ελληνικής Τρακέ¬ 
ζης Βιομηχανικής Άνακτύξεως (ΕΤΒΑ Α.Ε.) καί μέ δα- 
κάνη της. _ . 

ΊΙ άκόφαση αυτή νά δημοσιευτεί στήν Εφημερίδα τής Κυ- 
βερνήσεως. 

Σέρραι, 30 Σεπτεμβρίου 1982 

Ό Νομάρχης 
ΗΛΙΑΣ ΜΑΜΑΛΙΙΣ 


Άρι-3. Ο.Ε. 121885 


( 7 ) 


Αναγκαστική άκαλλοτρίωση άκινήτων γιά τή 
συντήρηση καί βελτίωση τής επαρχιακής οδού άρ. 24. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Έχοντας ύκόψη: 

1. Τις διατάξεις- τού Ν.Δ. 797/71 «κερί άναγκαστικών 
άκαλλοτριώσεων». σέ συνδυασμό μέ τις διατάξεις τοϋ Β.Δ. 
139/71 «κερί τής άρμοδιότητος τών Νομαρχών κρός κήρυ- 
ξιν : άναγκαστικών τινων άκα/./.οτριώσεων». 



Άριύ. Ο.Ε. 1’4μ61/Φ.250. 


Αναγκαστική άκαλλοτρίωση άγροτικών ακινήτων γιά τήν 
κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Βιομηχανικής περιοχής 
Σερρών. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 
Έχοντας υπόψη:. 

1. Τις διατάξεις τού Ν.Δ. 797/1971 «κερί άναγκαστι- 


καί' ορίζονται στό άκό 8.6.78 τυπογραφικό διάγραμμα και 
κτηματολογικο κίνακα τού κολ. μηχ/κοΰ Φ. Πολάτου, -3εω- 
ρηυ,ένα άκό τον Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Χανιών- τήν 
6.2.79. ; ' , ’ , 

Στά ακίνητα κού άκα/.λοτριώνονται κροβάλλουν δικαίωμα- 
Άντώντιοσ Ποντίκάκης/ 6) Άκόστο- 


υ.χ.. ιν. 

■-Στά ακίνητα κού άκα/.λοτριώνονται προβάλλουν δικαίωμα 
τα κυριότητας οί α) Άντώντιος Ποντικάκης/6) Άπόστο 
- (6) .· λος ΓΙ αρασκάκης κλκ. ' 

’ίΐ άκαλλοτρίωση αυτή κηρύσσεται ύκέρ καί μέ δαπάνη τοϋ 
Δημοσίου καί άπό τό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

ΊΙ παρούσα άκόφαση νά δημοσιευτεί στήν Εφημερίδα τής 
Κυίερνήσεως. 

Χανιά, 17 Σεπτεμβρίου 1982 


'Ο Νομάρχης 


κων άκαλΑοτριωσιων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 


ΛΓΑΧΤΓνΑΙΐν ΛΠνίνΆΙΚΗΥ 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 


Γ»7ί)!Ι 


Ά?ι3. 2808 


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΑΠΟΟΑΧΕΙΙ 


(δ) 


Επιβολή υποχρεώσεων προς δήμιουργία χώρων στα3μεύσεως 
αυτοκινήτων για την έξυπηρέτηση τών κτιρίων καί ρυ- 
•ύμίσεως συναφών δεμάτων στήν Λειβαδιά. 

II ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
Έχοντας ύπόψη: 

I . Τις διατάξεις τού άρθρου 2 παρ. 4 τον Ν. 900/1979 
»ΦΚΙν Ι94Α) «Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργία 
χωρων σταΐμευσεως αυτοκινήτων για τήν έξυπηρέτηση τών 
κτιρίων και ρυ-υμιτεως συναφών -δεμάτων» καί τοΰ ίσ·$ρου 
2 παρ. 8 καί 9 τού Ν. 1221/81 (ΦΕΚ 292Α/5.10.81) 
Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοΰ Ν. 900/79. 

2. Τις διατάξεις τοΰ Π.Δ. 92/4.1.82 (ΦΕΚ 12Δ/2.2.82) 
«Ρυ-3μισις τών υποχρεώσεων έξασφαλίσεως χώρου στα-3μεύ- 
οεως αυτοκινήτων εις πόλεις ή οικισμούς τής'χώρας πλη3υ- 
αμοΰ ανω τών Ιο.ΟΟΟ κατοίκων ως καί έκτος εγκεκριμένου 
σχεδίου περιοχάς. 

3·_ Την 154/82 άπόφαση τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου Λεί¬ 
ε*- 1 ^ «Περί διατυπώσεως άπόψεων, σχετικά μέ την έπιβολή 
όρων για την δημιουργία χώρων σταόμεύσεως αυτοκινήτων». 

4. Την 2417/19.7.82 εισήγηση τοΰ Τ.Π. καί Π.Ε. προς 
το Συμβούλιο Χ.0.1Ι. Ν. Βοιωτίας. 

5. Τη σύμφωνη γνωμοδότηση τοΰ συμβουλίου Χ.Ο.Π. Ν. 
Βοιωτίας ττρός τήν εισήγηση τοΰ Τ.Π. καί Π.Ε. πού δια¬ 
τυπώθηκε στο Πρακτικό 1 (θέμα 8ο) τής 21.7.82. αποφα¬ 
σίζουμε : 

Άρ-ίρον 1, 

, ^«5 "“ ν ( διοικητικών ορίων τοΰ Δήμου Λεβαδαίων ό 
α.,αιτουμενος άρι·3μος τών ·5εσεων στα-3μεύσεως άναλόγως τής 
χρησεως και τοΰ μεγε·3ους τοΰ κτιρίου υπολογίζεται μέ τά 
οριζόμενα στις κατωτέρω παραγράφους: 

Ι. Διά κατοικίας μιά ·3έση στα-3μεύσεως άνά 400 τμ. επι¬ 
φάνειας κτιρίου. 

2. Διά γραφεία (ιδιωτικά ή δημόσια) μία ·3έση στα-3μεύ- 
σεως άνά 00 τμ. έπιφανείας κτιρίου. 

3. Δια τά, καταστήματα, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, άν«α- 
ψυκτηρια, κέντρα διασκεδάσεως, έργαστήρια ώς’ καί , διά 
έν γενει έμπορικάς χρήσεις. Μιά -3έση σταθμεύσει» ς άνά 80 
τ.μ. έπιφανείας κτιρίου. 

4. Δια αίθουσας 3εαμάτων περιλαμβανόμενων καί τών δη¬ 
μοσίων τοιούτων, μουσεία ώς καί λοιπάς παρεμφερείς χρή¬ 
σεις: Μια ·5έση στα3μεύσεως άνά 40 τ.μ. αίέΝούσης έξυπη- 
ρετουσης την δασική λειτουργία τοΰ κτιρίου μή υπολογιζόμενων 
τών χώρων εισόδων, — έξόδων τής αιθούσης ώς καί τών εν 
γένει βοηθητικών χώρων αυτής. 

5. Διά ξενοδοχεία;: Μία 3έση σταόμεύσεώς άνά 12 κλίνας. 
Διά, ξενοδοχεία δια3ετοντα αινούσας εστιατορίων, ζαχαροπλα¬ 
στείων και εν γενει αι·3ούσας θεαμάτων, εφαρμόζεται ή παρά¬ 
γραφος 4 τοΰ άρ·3ρου 3 τοΰ Π.Δ. 92/4.1.82. 


Είοικώς ειά ,αενοδοχεια δυναμικότητας μεγαλυτέρας τών 
' ~Μ.' κλινών πέραν τών ώς άνω διέσεων. δέον νά έπασφαλί- 
,ε.αι, ,.ρο τής εισοσου του ςενοσοχειου χώρος δια στάθμευση 
ή στάση, μεγάλων αυτοκινήτων (λεωφορείων, πούλμαν) υπο¬ 
λογιζόμενης μιας ·3εσεως στα·3μεύσεως μεγάλου αυτοκινήτου 
άνά 100 κλίνας. 

0,. Διά άπο3ήκας στερουμένας προσθήκης: Μία 3έση στα- 
•υμευσεως ανα 200 τμ. έπιφανείας κτιρίου. 

7. Δια οιοτεχνιας, και έν γενει κτίρια βιομηχανικών έγ- 
κα ,α.τάσεων: Μια δίεση σταδϊμευσεως άνά 100 τμ. έπιφανείας 
κτιρίου. 

8. Διά κτίρια περιόάλψεως προκειμένου περί: 

*)_ Γηροκομείων, παιδικών — έφηδικών άσύλων ώς καί 
λοιπών παρεμφερών χρήσεων: Μία ·3έση στα·3μεύσεως άνά 20 
κλίνας. 

β) Νοσοκομείων, κλινικών καί θεραπευτηρίων: Μία ·3έ- 
ση σταόμεύσεως άνά 15 κλίνας. 

,9. Δι εκπαιδευτήρια ιδιωτικά ή δημόσια στοιχειώδους καί 
με.ης 6α·υμισ,ας εκπαισευσεως και λοιπάς παρεμφερείς χρή- 
σεις: Μια δίεση σταδίμεύσεως άνά 3 αΐδίούσας διδακτηρίου. 
Εις την επιφάνεια τοΰ, κτιρίου δεν προσμετρώνται τυχόν κλει¬ 
στοί χώροι γυμναστηρίου καί έν γένει αθλοπαιδιών. 

. γυμναστήρια, γηπεσα άδίλοπαιδιών, καί έν γένει 

αύλητικας εγκαταστάσεις. Μία 3έση σταδίμεύσεως άνά 250 
τ.μ. επιφάνειας «ίλήσεως. Εις τον κατά τά ανωτέρω προ- 
κυπτοντα άριδίμο 3εσεων προστίθεται μία δίέση άνά 25 -3έ- 
σεις. έφ όσον διά τά έν λόγω κτίρια ή έγκαταστάσεις προ- 
δλεπονται κερκίδες βάσει τών οποίων καί υπολογίζεται ό 
αριδίμός τών ·3έσεων. 

Άρδίρον 2. 

1. Τό κύριο άδικο δίκτυο στη πόλη τής Λειβαδιάς σύυ- 
φωνα με το αρ-3ρο 4 παρ. 2 τοΰ.Π.Δ. 92/82 φαίνεται σημειω¬ 
μένο στο συνημμένο σχέδιο πόλεως καί περιλαμβάνει τις οδούς, 
που παρουσιάζουν τήν μεγαλύτερη κυκλοφοριακή φόρτιση έμ- 
πορικη και τουριστική κίνηση. 


2.^Στα ,οικοπεσα που βρίσκονται μεταξύ τώ 


. , , . -ι ·λ—^ ,ων οδών Στρα¬ 

τηγού Ιωαννου και Ελευθερίου Βενιζέλου καί Καλλιαγκά- 
κη δεν είναι δυνατό νά δημίουργοΰνται χώροι σταδίμεύσεως αυ¬ 
τοκίνητων λογω υπαρξεως τοΰ ποταμοΰ Έρκυνα. 

Άρίρον 3. 

Απαγορεύεται ή εφαρμογή τής περιπτώσεως 6 τής παρ. 
~„τευ ,αρδίρου 1 τοΰ Ν. 1221/81 πού άφορά τήν μεταφορά 
των χωρων σταδίμεύσεως στις περιπτώσεις κτιρίων μή χρη¬ 
σιμοποιούμενων άμιγώς για κατοικία τά όποια άπό τήν χρή¬ 
ση, τους π,ρυκαλοΰν αυξημένη κίνηση οχημάτων ώς έπίσης καί 
στις περιπτώσεις μεγάλων συγκροτημάτων προοριζοκένων διά 
κατοικίας, σέ οικόπεδα πού βρίσκονται στις ζώνες Λ, Α1, 
Β, Β1, Δ. ' 

’Η απόφαση αυτή νά δημοσιευτεί στήν Εφημερίδα τής Κυ- 
βερνησεως. 

Λειβαδιά, 3 Αύγουστου 1982 
' Ή Νομάρχης 

X. ΧΑΡΙΣΙΟΓ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 



























